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CATALOGUE 


J. ADLER 

1. Dessin. 

2 . Dessin. 

AUBURTIN 

3. Nymphe Alarme, Sanguine. 

4- Sanguine. 


A. BUFFET 

5. Et uJe Je Vierge, Sanguine. 

G. Barque à Alarée Lasse. 




îo. 


CALBET 

Dessin. 

EtuJe. 


Edgar chahine 

Tête Je femme. 

EtuJe. 
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CAPPIELLO 


1. Dessin. 

2 . Dessin. 

DAGNAN-BOUVERET 

3. Portrait. 

4 - Portrait. 

M lle MARGUERITE DELORME 

5. LE n fant et la Rose. 

6. Côte J Azur. (Dessin pour projet d Afliclie.) 

A. DEVAMBEZ 

7 . Au Tliéâtre. 

8 . Les Elections. 

J.-G. DOMERGUE 

9 . Dessin, 
o. Dessin. 

DRIAN 

1 . Dans 1 Atel ier. 

2 . Étude. 

M 1Ie DUFAU 

3. Fusain. 

4- Sanguine. 

ROMÉO DUMOULIN 

5. Commérage^ dessin reliaussé. 

G. Vieillard assis. 


DUPAGNE 


zy. 

38. 


29. 

30. 


3i. 

3a. 


33. 

34. 


35. 

36. 


3 7 . 

38. 


3 9 . 

4°. 


4t. 

42. 


Dessin. 

Dessin. 

CH. DUVENT 

Dessin rehaussé. 

Dessin rekaussé. 

MAURICE ELIOT 

Le Jeune Amour. 

N)rmplies, Sanguine. 

». 

Abel FAIVRE 

Jeune Fill e au Ckapeau. 

Nu. 

FORAIN 

Dessin. 

Dessin. 

FOUQUERAY 

Le Saint>S épulcre à Jérusalem. 

Le jMLann aveugle. 

FRIANT 

Rusée. 

Demi-nue. (Appartient àM. A. C.) 

GOBO 

Femme nue accoudée. 

Femme nue aux kras levés. 


43. 

44 - 


45. 

46 . 


47- 

48. 


49 ■ 

5o. 


5i. 


5a. 


GORGUET 

Un quartier général du JMaréclial Joffre pendant 
la première bataille de la Atarne. 

Etude. 

GRÜN 

Croquis. 

Croquis. 

GUILLONNET 

Dessin Sanguine. 

Dessin Sanguine. 

GUY ARNOUX 

Femme tentée par le Diable. • 

Ees JMoqueuses de Dadais. 

GUINIER 

Les vieux Pins en Bretagne. 

Paysan du Faouet, 


JONAS 

53. Les Commères. 
s 4 . L es Gît US. 

HELLEU 

55. Etude, Sanguine. 

5b. Nu, Sanguine. 

JEAN-PAUL LAURENS 

5y. Portrait de Jeune lemme. 

58. Étude. 


Albert LAURENS 


s 9 . 

Go. 


G±. 

6 3 . 


63. 

64. 


65. 

66 . 


67 . 

68 . 


69. 

70. 

7 1 - 


73. 

73 . 


74- 


Portrait. 

Étude. 

Pierre LAURENS 

Le Candidat. 

Groupe de prisonniers en représai lies. 

Ernest LAURENT 

Nu. 

Tête. 

Auguste LEROUX 

Dessin reliaussé. 

Dessin rekaussé. 

Georges LEROUX 

Les pertes de 1 Artillerie (1 es CL evaux). 

Le mauvais coin (oflicier d Artill ene en reconnais¬ 
sance). 

LEVY-DHURMER 

Étude. 

Étude. 

LHERMITTE 

Les JM.omies du Caveau. 

LOBEL-RICHE 

Sous les murs de la JMLoscjuée JVLoulay-Idriss (Fez). 
Fête Arake. JMoussem de Akmet Bernoussi (Fez). 

LOUTREUIL 

Dessin. 


G. MARCHETTI 


7 5. 

76 . 


77- 

78. 


7 9- 

80 . 


81. 

8a. 


83. 


84 . 

85. 


86 . 

87. 


Tête d e Femme. 
Paysan. 


E. MAXENCE 


Sérénité. 

Anges. 

MÉNARD 

Soleil coucliant sur le fleuve. Sépia 
ÎSTympkes, Sanguine. 

Etude. 

Dessin. 

Olivier MERSON 

Dessin. 

J. MUENIER 


F. OGER 

Cliat assis, dessin aquarellé. 

Ckat surpris, dessin aquarellé. 


ORAZI 

Dessin. 

Dessin. 


Henri ROYER 

88. Etude de Cappene. 

89. Dessin. 

Georges SCOTT 

90. Dessin aux trois crayons. 

91. Etude aux trois crayons. 


SEM 


92. 

9 s. 


94- 

95. 


96. 

97' 


98. 

99. 


100. 


Dessin. 

Dessin. 

Lucien SIMON 

Deux Iillettes. 

Procession Je Cl îevaux. 

Jean VEBER 

Les Boucaniers. 

Dans les JVtonts J Europe. 

ALEXIS VOLLON 

Paysanne Bretonne. 

Etude (Bretagne). 

WILLETTE 

Dessin. 



